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PART I 


Notifications and Orders issued by the Government 


5th MAY 2020) 


KERALA GAZETTE 


626 


കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 


വിജ്ഞാപനം 


വിജ്ഞാപനം 


നമ്പർ ഡി . ബി. അരീക്കോട്- നിലമ്പൂർ 2019-20 . 

2020 ജനുവരി 15. 


110 


ക . 


ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കട്ടപ്പന 66 കെ . വി . സബ്സ്റ്റേഷനിൽ 
നിന്നും പീരുമേട് 66 കെ . വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ 
ഉദ്ദേ ശി ക്കുന്ന 

വി . 

ല നിന്റെ സർ വ്വ , 
പരി ശാ ധ ന് , നിർമ്മാണം മു ത ലാ യ 

പവർ ത്തി കൾ 
നട ത്തു വാ ൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇല ക് ടി സിറ്റി ബോർഡ് 
ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും തൊഴിലാളികളും ഇടുക്കി, 
പീരുമേട് താലൂക്കുകളിലെ പീരുമേട്, വാഗമൺ, ഏലപ്പാറ, 
അയ്യപ്പൻകോവിൽ, ഉപ്പുതറ, കട്ടപ്പന എന്നീ വില്ലേജുകളിൽ 
ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ കൂടി അവരുടെ നിയമാനുസൃതമായ 
കൃത്യനിർവഹണത്തിനുവേണ്ടി പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള 
വിവരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട്2003 സെക്ഷൻ 164, 185(2) ( എ ) ( ബി) 
വകുപ്പനു സ രിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ രെയും അറിയിച്ചു 


[ 1885 - ലെ ഇന്ത്യൻ ടെലഗാഫ് ആക്ട് 16 (1) -ാം വകുപ്പ്, 
1910 - ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട്12 മുതൽ 16 വരെ വകുപ്പുകൾ, 
2003 - ലെ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 67, 164 എന്നീ 
വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം) മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 220 കെ . വി . 
അരീക്കോട് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നിലമ്പൂര് 66 കെ . വി. 
സബ്സ്റ്റേഷൻ വരെ പുതിയ 110 കെ . വി . ലൈൻ വലിക്കൽ 
പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ 
ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ബോർഡ് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് വ്യക്തികളും നിലമ്പൂർ, ഏറനാട് താലൂക്കുകളിലെ 
അ രീ ക്കോ ട് , കാ വ ന്നൂർ, ഊർങ്ങാ ട്ടിരി, പ ര ക മ ണ്ണ , 
എടവണ്ണ, പുള്ളിപ്പാടം, ഒതായി, മമ്പാട്, നിലമ്പൂർ എന്നീ 
വില്ലേ ജു ക ളിൽപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ഭൂമികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 
വസ്തു ക്ക ളിൽ കൂടി അ വ രു ടെ നിയ മാ നു സ ത മായ 
കൃത്യനിർവഹണത്തിനായി ആവശ്യമായ ഏത് സമയത്തും 
പ്രവേശിക്കുന്നതാണന്നുള്ള വിവരം 2003-ലെ ഇന്ത്യൻ 
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 164 പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഇതിനാൽ 
അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ണ 


കൊള്ളുന്നു . 


ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ, 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനീയർ. 


ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ, 
മുണ്ടുപറമ്പ പി. ഒ., മലപ്പുറം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനീയർ. 


തൊടുപുഴ. 


വിജ്ഞാപനം 


വിജ്ഞാപനം 


നമ്പർ 212019-20 ഡിസംബർ. 


2019 ഡിസംബർ 16. 


പാലക്കാട് ജില്ല യിലെ പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ പട്ടാമ്പി 
മു നി സി പ്പാ ലിറ്റിയിൽ പട്ടാമ്പി വില്ലേജിൽ നില വിലുള്ള 
110 കെ . വി . ഷൊർണ്ണൂർ കൂറ്റനാട് ഫീഡറിൽ നിന്ന് ടവർ 
ലൊക്കേഷൻ 45 - ൽ നിന്ന് കിഴായൂർ ദേശത്ത് സർവെ നമ്പർ 
33| 8 - ലും 33 19 -ലും കെ .എസ്. ഇ . ബി . വക സ്ഥ ലത്ത് 
പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന 110 കെ . വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 
3 കിലോമീറ്റർ മൾട്ടിസർക്യൂട്ട് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനായുള്ള 
( പ്രാരംഭ സർവെയ്ക്കും അനുബന്ധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന 
ങ്ങ ൾക്കു മായി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് 
ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും അവർ താത്കാലികമായി 
നിയ മി ക്കു ന്ന വരും 

പാ ല ക്കാട് ജില്ല യിലെ 

പട്ടാമ്പി 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽപ്പെടുന്ന തിരുമിറ്റക്കോട് ദേശത്തുനിന്ന് 
റെയിൽവേ ലൈൻ, നെൽവയൽ, പുഴ എന്നീ വസ്തുവകകളിൽ 
കൂടി കിഴായൂർ ദേശത്തേക്ക് അവരുടെ നിയമാനുസൃത കൃത്യ 
നിർവ്വ ഹ ണ ത്തി നായി ആവ ശ്യ മായി തോന്നുന്ന ഏ ത് 
സമയത്തും പവേ ശി ക്കു ന്ന താ ണെന്ന വിവരം 2 003-ചെല 


കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇല ക് ടി സിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് 
പുതുതായി നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 110 കെ . വി . തിമിരി 
സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള 110 കെ . വി . ലൈനിന്റെ സർവ്വ 
നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് 
ഇല ക്ടി സിറ്റി ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബോർഡ് 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളും പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ 
പെരിങ്ങോം, വയക്കര, വെള്ളാറ വില്ലേജുകളിലും തളിപ്പറമ്പ് 
താലൂക്കിലെ തിമിരി വില്ലേജിലും പെടുന്ന സ്വകാര്യ ഭൂമി 
ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽകൂടി അവരുടെ നിയമാനുസൃത 
കൃത്യ നിർവ്വഹണത്തിനായി പ്രവേശിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള 
വിവരം ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട്2003, 164, 185( 2) ( എ ) ( ബി ), 
ഇന്ത്യൻ ടെലഗ്രാഫ് ആക്ട് 

വകു പ്പുകൾ 
അനുസരിച്ച് എല്ലാവരെയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


18 8 5 - ല 


പട്ടിക 


ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 164 പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും 
ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ലൈനിന്റെ പേര് ജില്ല താലൂക്ക് വില്ലേജ് 
നിലവിലുള്ള110 കെ . വി . കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ്, പെരിങ്ങോം, 
പയ്യന്നൂർ- ചെറുപുഴ 

പയ്യന്നൂർ വയക്കരെ, 
ലൈനിൽ നിന്നും തിമിരി 

തിമിരി, 
110 കെ . വി. സബ്സ്റ്റേഷനി 

വെളേളാറ 
ലേക്കുള്ള ലിലോലൻ 


ഷൊർണ്ണൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനീയർ, 
ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ. 


ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്കിൾ, 
കണ്ണൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജീനീയർ. 


24-4-2019 . 


228 


